Władysław Szater 


Dr. wszech nauk lekarskich, z Mielca, 


przeżywszy lat 40, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakra- 
mentami, dnia 26 maja 1890 roku zasnął w Panu. 


W ciężkim smutku pozostała żona wraz z córką zaprasza Krewnyeh, Kolegów zmarłego, Przyjaciół i Znajomych 
na wyprowadzenie zwłok, które odbędzie się we wtorek dnia 28 b. m. o godzinie 3 popołudniu z domu przedpo- 
orzebowego na ementarzu wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


Zakład pogrzebowy „Pompes funebres" A. Szafrańskiego w Krakowie. z 5 === z 
Czcionkami drukarni Związkowej w Krakowie. 


